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Fontes de energia não renováveis: o que são, tipos e quanto pesam no mundo e no Brasil
Fontes de energia não renováveis são as que vêm de recursos que a natureza não repõe na escala de tempo humana: o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, que levaram milhões de anos para se formar, e o urânio, usado nas usinas nucleares, que é um mineral de quantidade limitada. As três primeiras são os combustíveis fósseis. A diferença para as renováveis está em Diferenças entre energia renovável e não renovável.
As fontes
	Fonte	O que é	Mais em
	Petróleo	líquido oleoso formado por hidrocarbonetos; dá gasolina, diesel, querosene e matéria-prima de plásticos	Petróleo
	Carvão mineral	rocha rica em carbono, formada de restos de plantas; usado em usinas elétricas e na siderurgia	Carvão mineral
	Gás natural	gás formado principalmente por metano; inclui o gás de xisto, extraído de rochas por fraturamento hidráulico (Fracking)	Gás natural
	Urânio (energia nuclear)	o combustível das usinas nucleares; não emite CO₂ na geração, mas o minério é finito e os rejeitos são radioativos	Energia nuclear

Quanto pesam no mundo
Pelo Energy Institute, em 2025 os combustíveis fósseis foram 86% do total de energia do mundo; a nuclear, 5,2%; a hidrelétrica, 2,7%; e as outras renováveis, 5,9%. O consumo de petróleo chegou a 103 milhões de barris por dia (DieselNet, sobre o Statistical Review of World Energy 2026, 2/7/2026). Desde a edição de 2025, o Energy Institute conta a eólica, a solar e a hidrelétrica pela eletricidade que geram, o que faz a fatia dos fósseis parecer maior do que nas edições antigas (Energy Institute).
Quanto pesam no Brasil
	Fonte (EPE, BEN 2026, dados de 2025)	Parte da matriz energética
	Petróleo e derivados	33,7%
	gás natural	10,3%
	carvão mineral	4,5%
	urânio	1,3%
	Outras não renováveis	0,8%
	Todas as renováveis	49,4%

Fonte: EPE, Balanço Energético Nacional 2026, Relatório Síntese (PDF), pp. 13 e 17. A matriz energética é toda a energia usada no país, inclusive no transporte; na matriz elétrica, só a eletricidade, as renováveis foram 86,8% (p. 35). Mais em Matriz energética.
Você sabia?
Pela EPE, a energia renovável foi 49,4% da oferta de energia do Brasil em 2025, contra 14,5% no mundo (dado de 2023) e 13,8% nos países da OCDE (dado de 2024). Mesmo assim, o petróleo e seus derivados, puxados pelo transporte, são a maior fonte do país, com 33,7% (EPE, BEN 2026, pp. 13 e 17 (PDF)).
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Resumo: principais perguntas e respostas
O que são fontes de energia não renováveis? As que vêm de recursos que a natureza não repõe na escala de tempo humana: petróleo, carvão mineral, gás natural e urânio.
 
 Quais são os tipos de fontes de energia não renováveis? Os combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural) e a energia nuclear, que usa urânio.
 
 Quanto da energia do mundo vem de fontes fósseis? 86% em 2025, pelo Energy Institute.
 
 Quanto da energia do Brasil é não renovável? Cerca de metade: as renováveis foram 49,4% em 2025, pela EPE; o petróleo e derivados, sozinhos, 33,7%.
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